Schengen bölgesinde 180 günde 90 gününüzü nasıl sayarsınız
Schengen 90/180 kuralının resmî geriye sayma yöntemi, giriş ve çıkış gününün neden ikisinin de sayıldığı ve Giriş-Çıkış Sistemi'nin neyi değiştirdiği.
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Schengen bölgesinde 180 günde 90 gününüzü saymak için önemsediğiniz tarihi alın, o tarihte biten 180 gün içinde 29 Schengen ülkesinde geçirdiğiniz her günü toplayın ve bu toplamı 90 veya altında tutun. Schengen 90/180 Counter bu denetimi tüm tarihler için bir kerede yapar, iPhone'da ücretsiz.
Açıklama: AppStoryo, Schengen 90/180 Counter uygulamasını geliştiren stüdyo tarafından işletilmektedir. Aşağıdaki karşılaştırma kamuya açık biçimde doğrulanabilir ölçütler kullanır ve gerçek alternatifleri adlandırır.
Schengen 90/180 kuralı tam olarak neyi sayar?
Seyahat değil gün sayar ve bunları ülke ülke değil bölgenin tamamında sayar. Schengen bölgesi 29 ülkeden oluşur — 25 AB üyesi devlet ile İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn — ve bu sınır bakımından tek bir ülke gibi davranırlar. Portekiz'de dört gün, Polonya'da bir hafta ve İzlanda'da bir hafta sonu, aynı 90 günün on bir günüdür; bir iç sınırı geçmek hiçbir şeyi sıfırlamaz.
Saydığı ikinci şey pencerenin kendisidir. Sınır yılda 90 gün değil, takvim yarıyılı başına da değil, pasaport başına da değil: sorulan 180 günlük dilim içinde 90 gündür, yani yanıt sorudaki tarihe bağlıdır. Schengen 90/180 Counter tüm seyahat geçmişini tek yerde tutar, böylece soru herhangi bir tarih için sorulabilir.
Bir tarihten 180 gün geriye nasıl sayılır?
Tersten çalışın. Önemsediğiniz tarihi alın, 179 gün geriye gidip o tarihte biten 180 günlük bloğu elde edin ve o blok içinde bölgede geçirdiğiniz her günü toplayın. Toplam 90 ise tavandasınız; 74 ise 16 gün boşluk var, yalnızca o tarih için, çünkü yarın blok kaymış olacak.
Bu resmî yöntemdir, kabaca bir kural değil. Komisyon'un kısa süreli kalış hesaplayıcısına ayırdığı sayfa bunu tek cümlede özetliyor: kalışınızın her gününden 180 gün geriye sayın ve toplamın 90'ı geçmediğinden emin olun. Ağırlığı taşıyan sözcükler her gün: bir kalış ancak her bir günü testi geçerse hukuka uygundur, dolayısıyla 20 günlük bir seyahat yirmi ayrı denetimdir — tam olarak kimsenin elle yapmadığı aritmetik.
Vardığınız gün ile ayrıldığınız gün ikisi de sayılır mı?
Bölgede ne kadar az kalsanız da ikisi de tam gün sayılır. Milano'ya 23:40'ta inin, bu birinci gündür; Lizbon'dan 06:15'te kalkın, bu da bir başkası. Cumadan pazara bir hafta sonu 90 günün üç günüdür, iki değil, ve kısa seyahatlerle geçen bir yılda bu yuvarlama iki haftaya mal olur.
İşe yarayan araçların alenen aynı şeyi söylediği nokta da burası. 180 Days: Schengen Calculator uygulamasının App Store açıklaması, kullanılan günleri "varış tarihi ve ayrılış tarihi dâhil" bildirdiğini söylüyor; Schengen Calculator 90/180 ise "giriş ve çıkış günlerinin ikisinin de sayıldığını" belirtiyor. Uygulamalar kuralı böyle ele alıyor; bağlayıcı denetim Komisyon'un hesaplayıcısı ile sınırdaki görevlidir.
180 günlük pencere neden gün geri verir?
Çünkü hareket eder. Geçen her gün uzak uçtan bir gün eksiltir, böylece eski bir seyahat sonunda hiç sayılmaz olur. Birleşik Krallık'ın Fransa seyahat tavsiyesi bu geriye bakışı dolambaçsız dile getiriyor — seyahatinizden önceki 180 gün içinde Schengen ülkelerine yapılan ziyaretler 90 gününüze sayılır —, ki bu daha eski ziyaretlerin sayılmadığını da söyler. 1 Mart'ta biten 30 günlük bir kalış, 28 Ağustos'tan itibaren her pencerenin dışındadır: 27 Ağustos, 180 günlük bloğu ona hâlâ uzanan son tarihtir.
Dolayısıyla yararlı soru nadiren kaç gün harcadığınızdır; onları ne zaman geri alacağınızdır: eski bir seyahatten yenisinin sığmasına yetecek kadarının düştüğü ilk tarih. Schengen 90/180 Counter kayan pencereyi takvim ısı haritası olarak çizer, böylece o tarih türetilen değil bakılan bir şey olur.
Giriş-Çıkış Sistemi çalışmaya başlayınca ne değişti?
Sayım artık yalnızca sizin değil. Komisyon EES'in 10 Nisan 2026'da tam olarak işler hâle geldiğini kaydediyor; Birleşik Krallık'ın tavsiyesi ise onu pasaportlara elle mühür basma düzeninin yerini alması olarak tarif ediyor: biyometrik kayıt, ücretsiz, üç yıl geçerli dijital bir kayıt ve 11 yaş ve altındaki çocuklar için parmak izi taraması yok. Sistem artık eksiksiz bir giriş-çıkış geçmişi tutuyor, dolayısıyla eksik bir mühür artık savunma değil.
Uygulama gündelik yönelim için bir mobil yardımcıdır; girişe ilişkin nihai karar her zaman ziyaret ettiğiniz ülkenin sınır yetkilisine aittir.
Bu cümle Schengen 90/180 Counter uygulamasının App Store açıklamasından ve doğru çerçeve de bu: bir sayaç size rezervasyondan önce bir aşımı fark etme şansını kazandırır, pasaport kontrolünde bir argüman değil. Yine de aşarsanız, aynı Birleşik Krallık tavsiyesi üç yıla kadar giriş yasağı uyarısı yapıyor.
Bir gün sayacı ne zaman yanlış araçtır?
Kalışınız kısa süreli bir kalış olmadığında. Oturma izniyle ya da ulusal uzun süreli vizeyle geçirilen günler 90/180 sayımının tamamen dışındadır, dolayısıyla onları bir sayaca vermek hiçbir anlamı olmayan bir sayı üretir. Bu nicelik değil kategori değişimidir ve hiçbir uygulama bunu yakalamaz.
Soru sayısal değil hukuki olduğunda da yanlış araçtır: çifte vatandaşlık, bekleyen bir izin, sizin hesabınıza katılmayan bir görevli. Bölge, önemli olan tek pencere de değil: dışında kalan iki AB üyesi devlet ile Birleşik Krallık kendi saatlerini tutar ve yalnızca Schengen'e bakan bir sayaç, başka bir sınır ihlal edilirken bir seyahatin sığdığını neşeyle bildirir.
Hangi Schengen sayacını gerçekten kullanmalısınız?
Mümkün olan en küçük aracı istiyorsanız 180 Days: Schengen Calculator seçin
	2,1 MB ile dördünün arasında bir büyüklük mertebesi farkla en hafifi ve kendi künyesine göre reklamsız.
	Abonelik yerine tek seferlik ömür boyu kilit açma; künyesine göre tüm aygıtlarınızda Apple hesabınıza bağlı.
	111 değerlendirmede 4,9 puan, 14 Nisan 2026'dan beri 1.32 sürümünde ve yalnızca İngilizce.

Zor soru bir sonraki seyahatin ne kadar uzun olabileceğiyse Schengen Simple seçin
	Beyan ettiği amaç tersine hesap: belirli bir tarihte, zaten ayrılmış bir seyahati bozmadan yapabileceğiniz en uzun kalış.
	Çok gezginli destek, böylece bir aile tek uygulamayı herkese ayrı takvimle paylaşır.
	Buradaki en büyük kullanıcı tabanı, 4,8 ile 364 değerlendirme, ama 144,8 MB, yalnızca İngilizce ve bir haftalık denemeden sonra yıllık abonelik.

En uzun geçmişi istiyorsanız Schengen Calculator 90/180 seçin
	9 Kasım 2015'ten beri App Store'da ve 12 Ekim 2026'da 6.6.1'e güncellendi, dördünün en yenisi.
	23 dil, yukarıdaki ikisinin birer diline karşı.
	iOS 17.0 gerektirir, buradaki en dik koşul, ve tüm işlevsellik kendini yenileyen bir aboneliğin arkasında.

Sayımı çevrimdışı, dışa aktarılabilir ve kendi dilinizde istiyorsanız Schengen 90/180 Counter'ı seçin
	iOS 13.0 üzerinde çalışır, Schengen Calculator 90/180'in dört ana sürüm altında, ve diğerlerinin bıraktığı iPhone'lara ulaşır.
	App Store sayfası 44 dil listeliyor ve uygulamanın tamamı 22,0 MB.
	Künye, hesap olmadan, izleme olmadan ve üçüncü taraf olmadan çalışan çevrimdışı bir uygulamayı anlatıyor; ayrıca PDF ve CSV dışa aktarma, seyahat simülasyonu ve 183 günlük vergi yılı gibi Schengen dışı pencereler
	Henüz hiç değerlendirmesi yok; 364 değerlendirmeli bir alternatife karşı dürüst takas bu: Schengen 90/180 Counter'ı indirin ve rezervasyondan önce yanıtını Komisyon'un hesaplayıcısıyla karşılaştırın.

90/180 sayımı hakkında sık sorulan sorular
180 günlük pencere takvim dönemi mi, kayan bir dönem mi?
Kayar. Sabit bir başlangıç tarihi ve 1 Ocak'ta sıfırlanma yok: pencere, denetlediğiniz tarihte biten 180 gündür. Bu yüzden aynı seyahat geçmişi haziranda rahat, temmuzda aşım olabilir.
180 gün boyunca hiç kullanmadıysam ne kadar kalabilirim?
Doksan gün üst üste, sonra çıkmanız gerekir. Geçmiş boşken ilk 90 günün her biri testi geçer ve 91. gün geçmez. Tam 90 günlük bir kalıştan sonra pencerede yer olması için 90 temiz güne ihtiyacınız var.
İsviçre'ye bir günlük gidiş sayılır mı?
Evet. İsviçre 29 Schengen ülkesinden biridir, dolayısıyla oradaki bir gün aynı 90 günden bir gündür ve akşam yemeği için sınırın öbür tarafına dönseniz de tam sayılır. İç sınırlar hiç pay eklemez.
Havalimanı transit geçişleri 90 güne sayılır mı?
Pasaport kontrolünden geçip bölgeye girerseniz o gün sayılır. Uluslararası transitte kalmak normalde sayılmaz, ama düzenlemeler havalimanına göre değişir; bunu bir uygulamaya değil taşıyıcıya doğrulatın.
Yalnızca birkaç gün aşarsam ne olur?
Birleşik Krallık'ın seyahat tavsiyesi, vizesiz sınırın aşılmasının Schengen ülkelerine üç yıla kadar giriş yasağı anlamına gelebileceği uyarısını yapıyor. Kısa bir aşım da kayda geçer ve Nisan 2026'dan beri sınır sistemi tam tarihleri tutuyor.
Giriş-Çıkış Sistemi günleri benim yerime sayar mı?
Her girişi ve çıkışı kaydeder, her sayım da buna dayanır, ama Komisyon onu bir kayıt sistemi olarak tanımlıyor ve kısa süreli kalış hesaplayıcısını ayrıca yayımlıyor. Planlama aritmetiği rezervasyondan önce hâlâ size ait.
Bir hafta sonu çıkarak sayımı sıfırlayabilir miyim?
Hayır. Çıkmak birikmeyi durdurur, ama pencerenin içinde olan hiçbir şey dışarı geçtiğiniz için kaybolmaz. Yalnızca geçen zaman gün eksiltir, bir seferde 180 gün, bu yüzden onları geri aldığınız tarih bir hesaptır, seçim değil.
Bir uygulamaya pasaport mühürlerimden daha mı çok güvenmeliyim?
İkisine de tek başına hayır. Nisan 2026'dan beri mühür yerini dijital kayda bırakıyor ve bir uygulama yalnızca girdiğiniz seyahatleri bilir. İkisini uzlaştırın, Komisyon'un hesaplayıcısını denetleyin ve sınır yetkilisini nihai sayın.
Aritmetik zor değil, yalnızca amansız: her seyahatin her günü için bir denetim, her gün kayan bir pencereye karşı. Bunu elle yapmak istemiyorsanız, Schengen 90/180 Counter iPhone'da ücretsiz ve çevrimdışı çalışır.
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